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取巧説明書 

I 一般家庭用1 

まつば<るん 

|〇 






乾電池専用（別売） 



安全上のご注意 


G 必ずお守りください） 


人への危書、財産の損書を防止するため、必ずお守りいただくことを 
説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。 


么注意 


「傷書を負ラことや、財産の損書び発生する 
おそれびある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 
(次は醒 S 号の例です） 


0 

〇 


してはいけない内容です。 


実行しなければならない内容です。 


使用•保管に関して 


電池に関して 



ご'販売店様へ※巧欄は必ず記入しておミ度し < ださい。 


その他 


品 番 

EH - SE 10 

保証期間 

お買い上げ日から 

本体 1 年間 

お買し 1 

^ h げ口 

た 口 

曰 



お 

客 

様 

ご化 

お^う 

追本 


前 

様 

電話 （ ) 

販 

売 

店 

住所 • 販売店を 

電話 （ ) 


持込修理 


A ま意 

分解禁止 

♦絶対に改造-分解-修理しない。 

異常動作によるやけどやけびのおそれびあります。 


八注意 

0 

禁止 

•パナソニックオキシライド乾電池を使用しない。 

八イパワーの為、ヒーター温度び上びりすざてやけどの 
おそれびあります。 

〇 

必ず守る 

•乾電池に表示してあるを意内容を必ず守る。 

♦乾電池は@6極を確かめ、正しく入れる。 

♦使い切った乾電池は、すぐに取り出す。 

♦長期間使用しない時は、乾電池を取り出しておく。 

• 使用推奨期内の乾電池を使用する。 

守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけびや 
周囲巧損の原因となります。 


注意 

0 

禁止 

•目の異常を感じた5、使用を中止する。 

•結膜炎など、眼の病気の方は使用しない。 

♦コンタクトレンズ着用中は使用しない。 

目を傷つけるおそれびあります。 

♦落としたり、ぶつけたりして損傷した!5使用しない。 
♦乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。 

やけどやけびのおそれびあ0ます。 


•アイ□ン部をまぶたに巧しあてない。 

やけどのおそれびあ0ます。 

〇 

必ず守る 

• まつげのカール目的で使用する。 

守らないと事故のおそれびあります。 

♦周囲に人がいる時は、不意の動作にミち意して使用する。 

守らないとやけどやけびのおそれびあります。 


’お買い上げいたださ、 

まことにありびとラございます。 

•取扱説明書をよ<お読みの5え、正し< 

安全にお使いください。 

•ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み<ださい。 
•保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととちに大切に保管してください。 


キ U 卜 U 線 


各部のなまス 


電池の入れかた 



《キャップの柄とスイツチの位置を 
合わせて取りつけてください。 


スイッチ OFF の状態で電池カバーを取りはずす 


単 3 おアルカリ乾電池を入れる 

※©©の向さにを意する。 


電池カバー 


電池カバーを取りつける 

(カチッと音びするまで確実に) 



ぃ H ご注意ぃ H 

-充電式の電池は使わないでください。 

•アルカ IJ 乾電池（単3形）外は使わないでください。 

(他の乾電池では、パワーや使用回数び異なります） 

-乾電池び液漏れした時は使用を止め、修理-点検に出してください。 
-使用済みの乾電池は分別廃棄して<ださい。 


電池寿命の目安 

ノてナソニツク単3形アルカ IJ 乾電池1本で約3週間使用可能。 
(1 曰1回2分間使用） 

* スイツチを日 N にしてから、約2分^たってち適温マークび 
変色しない場合は、乾電池を交換してください。 

※使用する環境温度により多少差び出ます。 


使いかた 


上手に使うコツ 

• 鏡を正面にしてあごを上げ 
伏し目びちになるよラに 
して使用する。 

•慣れるまでは、スイッチを 
日 N にせず動かしかたを 
マスターする。 



まつばを上げるコツ 


-中央-目頭-目尻の3回にわけて 
使用することでまつげび上びり 
やす < なります。 


• まつげの根元おくにアイ□ン部を 
あてることでカールびされいに 
つさやす< な0ます。 

-ご使用前にマスカラを塗り、少し 
乾いた後アイ□ン部をあてると 
よりしっかり上びります。 



スイッチを ON にする 


Q 適溫マークが使用可能状態（紫か5ピンクに変わり 
心はじめる）であることを確認ずる 



* 乾電池の状態によっては、全面変色するまでに時間びかかる 
場合びありますび、上記(:※）の状態であれば問題ありません。 
*2 分!;(上たってわ色び変わらない場合は、乾電池を交換するか、 
正しく入っているかを確認してください。 

3まつげをカールする（裏面参照） 


ぃ H ご注意ぃ H 

周囲温度は1己で〜3己ででご使用ください。 

1己で下でご使用の場合に次のよラなおそれびあります。 
-カールびつ さにくくなる 
-電池寿命び短くなる 

-適温マークび変色するまでの時間び長<なる 





















































































































使いかた（つづき) 


牛 


牛 


み 


ボリュームアップのしかた 

" I マスカラを塗る 

ベースに適しているマスカラ 

-ウォ ーター プルーフタイプ 
(□ング、ボリューム、カールを含む) 
-□ングタイプ 
-カールタイプ 


2 本商品で力ール 

ゆっくりと動かすとカールびつさやすく、あてる回数び 
少なくすみます。 

(何度ちあてすざるとマスカラび取れる原因となります) 

g 仕上げにマスカラを塗る 

仕上げに適しているマスカラ 

-ボ IJ ュームタイプ 

^_ 


保証とアフターヴービス 

修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 

販売店名 

電話 （ ） 一 

お買い上げ曰 年月日 


修理を依頼されるとをは 

「修理を依頼される前に」（左記）でご確認のあと、直らないとさ 
は、ご使用を中止しお買い上げ曰と1;(下の内容をご連絡ください。 

•製品名 まつげくるん 

•品 番 EH - SE 10 

♦故障の状況 でさるだけ具体的に 

•保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理 
をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を 
添えてご持参ください。 

_ 保証期間:お買い上げ曰か5本体1年間 _ 

•保証期間終了後は、診断をして修理でをる場合は、ご要望により 
理させていたださまず。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 

[ ami 診断-修理-調整-点検などの費用 
部品および補助材料代 
[ alM ] 技術者を派遣する費用 

* 補修用性能部品の保有期間巨巧 

当社は、このまつげくるんの補修用性能部品（製品の機能を 
維持するための部品）を、製造打ち切り後己年保有しています。 


修理を依頼される前に 

下記の点検と処置をお願いします。 


症状 


1考え5れる原因1 


1 処置 

温かくな! 5 ない 
(適温 マークび 
変わ5ない） 

► 

寿命 
(約 3 週間） 

► 

乾電池の交換 

► 

乾電池逆取 0 つけ 

► 

乾電池を 
正しく入れる 

熱くなりすざる 

► 

アルカ U 乾電 
池 iU 外を使用 
している 

► 

アルカ U 乾電池 
を使用する 

仕上びりび 
悪ぐなつた 

► 

アイ□ン部にマスカラ 
などび付着している 

► 

お手入れをする 


定格-仕様 


電源方式 

乾電池式 

乾電池の種類 

単3形アルカ IJ 乾電池 （ LR 6) 1本乾電池別売 

質量（重量） 

約 39 g (乾電池含む） 


処置後なお異常びある場合は、お買い上げの販売店へご連絡 
<ださい。修理を依頼される場合は、保証書•本体を販売店 
へご持参くたごい。_ イ 



ただちに使用を中止 


なお異常がある 

▲ ▲ ▲ ▲ 


い>作ごミ主意い f 勺 

-マスカラを塗った状態での使用で、目やまぶたなどの異常を 
感じた時は、使用を中止する。 

-ヒーターび肌に触れ、熱さを感じた時は、水で;令やす。 

-使用中や、使用後に目やまぶたなどの異常を感じた時は、 
専門医に相談する。 

-使用後はスイッチを日 FF にする。 

(乾電池の消耗を防ぐため） 

-使用後は必ずキャップを取りつけて保管する。 

(取りつけないとアイ□ン部び破損するおそれ） 


お手入れのしかた 


本体は水洗いしない 



X アル コー ル.シン ナー • 
ベンジン•除光液は 
使用しない 



" I スイッチが OFF になつていることを確認する 
本イ本の巧れ 

Q 乾いた巧や、石けん液を少しふくませた巧で 
ムふき取る 


マスカラなどの巧れ 


2マスカラが乾いてから付属のブラシで掃除ずる 



■転居や贈答品などでお困りの場をは、 

似下の窓□にご相談ください 

ノ \:ナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 


r 修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付けください 。I 

•転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓口へ 


修理-部品などのご相談は 1 

[ 使いかた*お買い物などのご相談 

修理ご相談 センター 

パナソ ニ ック お客様ご相談 センター 

0570-081 -365 

全国どこか日でも市内通話料金でご利用いただけます。 

3已巳曰/受付別寺〜吕〇時 

36已曰/受付別き〜20時 

電話别石 ルの 3® 01 20-878-365 

国携帯電話 ’PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ? 抗レ函 0120 -878-236 

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 
ご了承ください。 

ただし、携帯電話- PHS 等は下記の電話番号へおかけください。 

巧 DR - RPriR - 1 nQfl t 57 1 -8 日 8 日大阪府門真巿門真 1048 
大阪 SO 日 6906 1090パナソニック電エテクノサ-ビス ㈱ 

ネし幌011 -261 -已40 名古屋〇已吕-已已1-7900遍） 

ま京な 03-5392-7 190獲）福岡巧092 -622-053 1嚴 


ごを意 • 愈印は大阪へ自動転送になり、拠点か5大阪までの転送通信料は興社負担でず。 0905 

•所在地、電話番号、受付時間などび変更になることがあります。 


※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては回線の混雑時 
に数分で切れる場合びあります。 

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページ 
をご活用く ださい。 http :// panasonic . co . jp / cs / 


ご相談におけるお客様に関ずる情報のお取り扱いについて 


• お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために 
利用し、残すことびあります。 

•個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由びある場合を 
除さ、第兰者に提供しません。 

•ナンバー-ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくこと 
びあります。（お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください） 


パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ-ライフ事業部 

〒已 22-8 已20滋賀県彥根市岡町33番地 
© Panasonic Electric Works Co ., Ltd . 2010 


〈無料修理規定〉 

1. 取扱説明書、本体貼がラベル等のミ主意書に従った使用状態で保証期間 
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

〔イ）無料修理をご依頼じなる場合じは、商品じ本書を添えていただき 
お買い上げの販売店にお申しつけ<ださい。 

〔□)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼じなれない場合じは、お 
客様ご柜談窓□にごネ目談 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご 
柜談窓□にご柜談< ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合じは、お客様ご相談窓□じご相談< ださい。 

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造じよる故障及び損傷 

〔□)お買い上げ後の取が場所の移設、輸送、を下等による故障及び損傷 
(八）义災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス 
害〔硫化ガスなど）、異常電圧、指定かの使用電源（電圧、周波数） 
などじよる故障及び損傷 

(二）車両、船舶等じ搭載された場合じ生ずる故障及び損傷 

〔ホ）一般家庭用!: a クト（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

( 卜）本書じお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字巧を書き替えられた場合 
(チ）持 A 修理の対象商品を直接お客様ご相談窓□などに送付した場合 
の送料等はお客様の負担となりまず。また、化張修理等を巧った 
場合じは、化張料はお客様の負担となりまず。 

日.本書は日本国内じおいてのみ有巧です。 

6. 本書は再発巧いたしませんので大切に保管して< ださい。 

1 . お客様ご柜談窓□は、取扱説明書をご参照< ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無 
料修理対応及びその後の安全点横活動のためじ利用させていただ<場 
合がございますのでご了承< ださい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとじおいて無料修理を 
お約束するものでず。従ってこの保証書じよって、保証書を発行して 
いる者〔保証責任者）、及びそれ!: a かの事業者に対するお客様の法律 
上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 
じついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご柜談窓 
□にお問い合わせ<ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱 
説明書をご覧 < ださい。 

《 This warranty is valid only in 」 apan. 





































































